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नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1988 / कालिक 10, 1910 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1 , 1988/ KARTIKA 10, 1910 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation : 
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फायर , लघु उद्योग के 
लिए आरक्षित को छोड़ 
कर, और उनके अंकाय 
घड़ो सहित या उसके 
बिना समुच्चय , प्राते 


उद्योग मंत्रालय 
( कंपनी कार्य विभाग) 

अधिसूचना , 

नई दिल्ली . 1 नवम्बर, 1988 
. का . आ . 1005( अ ) :- केन्द्रीय सरकार , एकाधिकार तथा अवरोधक 
. व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 6 के उपनियम ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की 
अधिसूचना सं . 79 ( अ ), तारीख 3 मार्च, 1986 को अनुसूची में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

उक्त अधिसूचना को अनुसूची में ,- - 
(i ) क्रम संख्या 7 और. उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 

लिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखो जाएंगी, अर्थात् : 
" 7. इलैक्ट्रोनिक उद्योग 

1 . मनोरंजन इलैक्ट्रानिको 
( i ) मनोरंजन संबंधो दृश्य 

उत्पाद जिनके अंतर्गत 
रेडियो रिसोवर, टेप 
रिकार्डर , रिकार्ड प्लेयर 

रिकार्ड चेंजर, एंप्ली 
2774 GI/ 88 

. 

( 1) 


(ii ) मनोरंजन . . संबंधी 

वीडियो उत्पाद जिसके 
अंतर्गत वर्गहोन टोवो 
रिसावर, रंगोन टोवो 
रिसोर और. रेडियो , 
टेप रिकार्डर अंकोय घड़ो 
राहित उनके समुच्चय 
किन्तु बोसोभार वोसोपी 

को छोड़कर, आते हैं, 
प्रवृत्त टोवो नोति के 

प्रधान रहते हुए । 
2. इलैक्ट्रानिक खिलोने आदि 
- इलेक्ट्रोनिक खिलौने और खेल 
. ( रेडियो नियंत्रित से भिन्न ) : 
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3. कम्प्यू टर परिधीय । . 

.. 7. Blectronic Industrv - 1 . Entertainment Electronics 

( i) Entertainment Audio pro . . 
4. इलेक्ट्रानिक परीक्षण और 

ducts , covering radio 
मापन उपकरण । 

receivers, tape recorders , 
इ. विवक्त अर्ध-चालक युक्तियां । " 

record . players, record 

changers, amplifiers exclud . 
(ii ) क्रम संख्या 29 में , विस्तृत बैडिड “वर्णन के मधीन वि -- 

ing those reserved for small 
निर्माण के लिए अनुज्ञात मदें "- -स्तंभ के अधीन, निम्नलिखित 

scale ani their combina 
जोड़े जाएंगे, अर्थात :- - 

tion with or without aigita 
" . कीटनाशी , कवकनामी अपीगनाशी और इसी प्रकार की वस्तुएं 

clock. . . . . 
( क ) पीडकनाशी. विननिमितयां । 

.. . (ii ) Entertainment video pro . .. 

ducts covering Black & 
छ. टेक्सटाइल सहायक : 

White T . V . receivers , Col. 
(क ) टैक्सटाइल सहायक (कार्बनिक रसायन ) 

our T . V . receivers and their 
- ज. प्रकोण रसायन 

combination with radio , tape 
( क ) अन्य प्रतिभाक्सीकारक ( खाद्य योगज को छोड़ कर ) 

recorder, digital clock but 

excluding VCR /VCP, sub 
( ख ) विशिष्टि रसायन 

jeit to T . V . policy in torce. . 
स . रंजक स्टफ : 

2 . . Electronics . Toys etc. ... 
( क ) कार्बनिक वर्णकार जक स्टफ " 

Electronic Toy and Games 

(other than radio controlled ) . 
( iii) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात 

3. Computer peripherals. 
निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 

4 . Blectronic test and measur 
जाएंगी, अर्थात् : --- 

.. . ing instruments. : * 
" 33. विद्युत केबल और तार . .. विद्युत केबल, तार, कंडक्टर, सभी 

5. Discrete. semi- coliductor 
प्रकार की स्ट्रिप ( दूर संचार केवला. 

. .. devices ". 

. . ( i) in cerial No . 29 , under the column Items permitted 
तार, कंडक्टर, सभी प्रकार की 

formanufacture under broad banded description , the follow 
स्ट्रिप जो दूर संचार से संबंधित 

ing shall be added , panely .. 
हो , को छोड़ कर ) । 

** F . insecticides, fungicides , 
84. दुग्ध उत्पाद सभी दुग्ध उत्पाद, सिवाय शिशु 

: Weedicides and the like : 

... (a ) Pesticides formulations 
" दुग्ध खाब ( बेबी फूड ) के । 

G . Textile Auxiliaries : 
85 . चमड़े का सामान जूते का चमड़े का सामान जैसे 

(a ) Textile : Auxiliaries 
जूते का ऊपरी भाग, सोल, फुल 

: (Organic Chemicals) 
. शू, चमड़े का सामान जैसे 

H . Miscellaneous " . Chemicals 
- सूटकेस, वेल्ट, थेला, पेटी , दस्ताने 

(2 ) Other Antioxidant 

* ( excluding food addi 
वस्त्र । 

.. tives ) 
6. बिजली के पंखें . . . . सभी प्रकार के बिजली के पंखे 

(b ) Speciality Chemicals . 
जिनमें . औद्योगिक पंखे और 

I. Dyesturfs : 
ब्लोअर सम्मिलित नहीं है । । 

. . (a ) Organic Pigment/ Dye 
87. मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब सभी प्रकार के मोटर गाड़ी , के . .. (iii ) after serial N ). 32 , and the entries relating thereto , 

टायर और ट्यूब सिवाए उनके the following serial number and the entries shall be inserted , 
जो लघु उद्योग सैक्टर के लिए namely:--- 
आरक्षित हैं । " 

" 33. Electrical Cables and Electrical ... Cables , wires , con 
[ फा . सं . 23 ( 1 )/ 88- एम . आई ] 

Wires. 

duotors , strips of all types 

(excluding tele communication 
एल . सी . गोयन, उप सचिव 

cables , : wires, conductors, 

strips of all types connected 
MINISTRY OF INDUSTRY 

with telecommunication ). 

34 . Milk Products All milk products , except infant 
( Department of Company Affairs) 

milk food (baby food ). 
NOTIFICATION 

35. Leather goods Items of leather footwear such 

as shoc úppers, soles, full 
New Delhi,the 1st November , 1988 

shoes , leather goods such 

as suitcases, wallets , bag , 
: : . O . 1005 ( 8) : -In exercise of the powers conferred by 

belt , gloves , garments. 
sub-rule (3 ) of rule 6 of the Monopolies and Restrictive 
Trade Pracsices Rules , 1970, the Central Government hereby 

- 36. Electrical Fans . . All types of Electric l Fans, 

excluding 
makes the following amendment to the Schedule to the Noti 

Industrial Fans 

and Blowers . 
fication of Government of India in the Ministry of Industry , .. . 23 Automobile Tyres and All types of automobile tyres 
Department of Company Affairs, No. 79( E ) dated 3rd : 
March , 1986, namely : 

Tubes. 

and tubes except those reserved 
: : : * In the Schedule to the said Notification - (i) for serial No. 7 . 

for small scale sector." 

: 
. .. . and the entries relating thereto , the following serial number : 

[ F. No. 23 (1)/ 88- M.I.] 
and the entries shall be substituted , namely : -- 

L . C . GOYAL , Dy. Secy . 
Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 
... and published by the Controller of Publications , Delhi- 110054, 1988 
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